— 1046 — 


Wiadomości z Krymu.. 
I 


W uzopełoieniu telegraficznych depeszy z d. 29430 
Czerwca, 2 i 4 Lipca, (11, 12, 14 i 16 Lipca) o postępie 
oblężniczych robót pod Sewastopolem, dajemy tu nastę- 
pujące szczegóły, powzięte z przedstawionego od Jene- 
rał-Adjutaota Xięcia Gorezakowa, perjodycznego dzien- 
nika od 28 Czerwca, po 5 Lipca (10 do 17 Lipce). 


Przez cały ten przeciąg czasu nieprzyjaciel ograni- " 
czejąc się zwyczajną kanooadą i strzelaniem przez sztu- 
cerajków na całą Sewastopolska obronną linje, kiedy- 
niekiedy koncentrował natezony swój ogień przeciw 
piektórym jej częściom i nocami rzacał bomby do mia- 
sta i portu. Strata garnizonu była umierkowana. 


Forteczna artylerja skutecznie przeciw-działała nie- 
przyjacielowi, zbijając jego działa, opóźniając, a miej- 
scami całkiem wstrzymnjąc jego podkopy. Roboty na- 
sze około wzmocnienia niektórych fortyfikacji i we- 
wnętrzoej obrony Sewastopoła, przyprowadzane były 
do końca, nie zważając na blizki karabinowy i kartaczo- 
wy ogień nieprzyjacielski. 

- Do tego ogólaego zdania sprawy, Jeneral-Adjutant 

Xiążę Gorczakow załącza uzupełniające szczegóły o 
gą shot uwagi goduych działaniach z obustron: 

_ 28 Czerwca (10 Lipca). Nieprzyjaciel w ciągu doia 
utrzymywał patężoną kanonade na bastjon Nr 3, i lewy 
| front bastjonu Nr 4. Te warownie dzielnie odpowiada- 

ły oblegającemu. Roboty jego zawierały się w zgrubia- 
nio i pogłębianiu .przekopów i lożamentów naprzeciw 
bastjonu Kornilowa. 

29 Czerwca (11 Lipca). Z naszej strony naprawiane 
były uszkodzenia na 3 i 4m bastjonie, urządzane aowe 
trawersy i blindaze. Nieprzyjaciel pracował w swoich 
kotlinach przed bastjonem Nr 4, przedłużał przykop 
przed bastjonem Nr'2, urządzał nowy lożament w ka- 
mieniarni po-nadDokowym .parowem, i starał sig do- 
kończyć przykop przed bastjonami Nr 5, Rorniłowskim 
i na pochyłości Zielouego pagórka. Ogień warowni for- 
teczoych stale przeszkadzał ma w tych robotach. 


30 Czerwca (12 Lipca). Oblegający natężył kanona- 
de iw ciągu nocy, rzucał mnóstwo bomb do fortów, do 
miasta i portu; oraz z podwojoną pilaością pracował 
w najbliższych obronnej linji podkopach, gdzie:wysta- 
wit nowy lożament uaprzeciw Korviłowskiego bastjo- 
nu, i wyprowadził pudkop'ku bestjonowi Nr2 z Kilen- 
bałki. Zauwazano z fortecy, że do wszystkich nie- 
przyjacielskich baterjija najwięcej do tej,która stoi na- 
przeciw bastjonu Nr-4, znoszono wielkie ilo$ci potrzeb 
artyleryjskich. 

1:(13 Lipca). We'dnie ogień przeciwńika był dość 
Silty; w nócy, jak dawnićj, rzucał on bomby isrozrywa- 
jące race. Lożamenty oblegającego na lewem skrzydle 
przodowego przykopu naprzeciw kurhanu Małachowa 
były nietopowiększone, zgrabione i podwyższone, oraz 
va DOWO zajęte niegdyś nasze zawały przed 2 bastjo- 
nem. Ogień fortecznych baterji był obrócony naprzeciw 
robotom bieprzyjagielskim w Kilen-batce) przed bastjo- 
hem Nr 1 i sprzeciw byłym -redutom Selengiúskiej i 
Wołyńskiej. Nadto utrzymywany był nieprzerywany 
ogień z bastjonów i baterji obronnej linji do: najbliż- 
szych przykopów przei 


‘2go bastjonu, wpadli pod wodzą Kapitana Kremenczug- 


2 (14) Lipca, nieprzyjaciel strzelał więcej niż zwy- 
czajnie, nie zrządzając wszakże znacznych uszkodzeń 
w naszych warowniach; o połudoiu szezegölniej na- 
tężył kanonadę na bastjon Nr 4ty; ale skoncentrowane 
działanie naszych baterji, zmusiło francuzkg artylie- 
rję do zamilezenia. Tegoż dnia dokonano trzy oieszko. 
dliwe wybuchy z kotlin naprzeciw wystającego kąta 
bastjouu Nr 4. Roboty oblegającego ograwiczały się 
zgrobieniem ściany w przodowych podkopach. 

W nocy na 3 (15) Lipca, 3 roty Siewskiego pieszego 
pułku, poprzedzane przez ochotników i kilku greckich 
wolonterów, pod wodzą Majora Lwowa, uczyniły wy- 
cieczkę z bastjonu Koroitowa na kamieniarnię, i na 
urządzony przy niej nieprzyjacielski lozament. Mimo 
to że Fraocuzi, zajmujący tę część przykopów, mieli 
przy sobie polową artylierje, i działali kartaczami, rota 
nasza, jedaozgodnym natarciem wyparła nieprzyjaciela, * 
wzięła mu Sch lodzi w viewole i zniszczyła lożament. - 

3 (15) Lipca działowy ogień nieprzyjaciela był od 
czasu do czasa silniejszy niż w dniach poprzedzających; 
wieczorem i wnocy kanonada bardzo się natężyła, przy- | 
czem ogromna ilość pocisków była rzucona do“fortéw | 
i do miasta. Szczególnych robót u przeciwnika nie zau- ’ 
WażaDo. 

4 (16) Lipca, dość silny ogień był przez nieprzyja- 
ciela skoncentrowany na bastjony Nr 1, 2, 3 i baterje’ 
Nikonowa. Z naszej strony część fortecznej artyllecji, 
kierowana przez Jenerat-Majora Scheidemauna zdołała 
wysadzić na powietrzeskład prochu za Chersonezem. O 
1lej godzicie wieczorem zapuściliśmy z minowych ga- 
lerji przed bastjonem Nr 4ty skuteczny kamuflet, a oko- 
lo północy ochotnicy, zajmujący łańcuch na przodzie 


skiego pułku strzelców Gorlinowa na łożamenty, zaję- 
te przez nieprzyjaciela w nocy na 2 (14) Lipca, i zmu- 
sili Francuzów spieśznie odstąpić do tylnych przy- 
kopów, zkąd był przez nich wszczęty gęsty ogień rę- 
ezuy. Nie zważając ma to, dzielni ochotnicy nasi, zoi- 
szczywszy część lożamentów, i pojmawszy dwóch ladzi 
do niewoli, wrócili do fortów. 2 


Od lewego naszego skrzydła donoszą, że 28 Czerwca 
(10 Lipca), nieprzyjacielska jazda w liczbie 10 szwa- 
dronów, zjawiła się pod wsią Sawatki. Część wojsk 
nieprzyjaciela legła obozem pod wsią Bajdery, 8 kilka 
szwadronów podeszło ku Baga. 29 Czerwca (11 Lipca), 
ta jszda i kolamy piechoty skierowały się z Bajdar do 
Urkusta, gdzie wsżedłszy na górę, znowu spuściły się 
ku wąwozowi wsi*Kakulue. 

O świcie 2g0 (14) Lipca, nieprzyjaciel, w licżbie 4ch 
szwadronów, mając łańcuch sztuceruików, wspiera- 
nych przez dwie roty, wyszedł z Bejdarskiej doling 
i pomknął się ka wsi Uzeńbaszik. Za jazdą'szły 2 bata- 
Ijony piechoty. Kozacka spikieta. stojąca w wąwozie, 
cofnęła się ostrzeliwając ku swojej reserwie, a nieprzy* 
jaciel, doszedłszy do ogrodów Uzeńbaszitkich'i przesta- 
wszy tam czas jakiś, odstąpił ku swemu obozowi. Pod- 
czas wymiany tam ręczoych strzałów, raviono 0am4ch 
kozaków. 

3go (15) Lipea dokonany byłyprzez nas, w celu roz- 
poznania nieprzyjaciełskiego rozmieszczenia na Bajdar- 
skiej dólinie i obejrzenia dróg dotego miejsca prowa- 
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dzących, rekonesans: kozacy wspierani. przez. drago- 
nów, podeszli do wsi Urkusta j Uzeńbaszik. Przeciwnik 
zajmujący trzema szwadronami Urkusta i Baga, odstą- 
pił ku swemu obozowi na lewym brzega rzeczki Czer- 
naja, gdzie było, jak na oko sądzić można, od 4 do 5,000 
piechoty i jazdy, a 4go (16) Lipca znowu zajął dwie wsi 
wspomniane. > 

W przedstawiooym wraz z perjodycznym dzienni- 
kiem doniesieniu, zawierają się dalsze wiadomości o 
działaniach nieprzyjaciela przeciw Geniczeskowi od 22 
„po 27 Czerwca (4 do 9 Lipca). 

Z rane, 22 Czerwca (4 Lipca), przyszedł do Genicze- 
ska statek parowy francazki i wraz z kaoonjerską sza- 
lapą wszczął silny ogień do miasta, który trwał od go- 
dziuy 10ej rano do godz: 2ej po poładniu. Ku wieczo- 
rowi dnia tegoż przyłączyła się do nich jeszcze korweta. 
W nocy te statki nie strzelały, ale25 Czerwca (7 Lipca) 
o godz: w pół do 4tej, zaczęły bombardować miasto, ce- 
lując szczególniej do budynków, gdzie mieściła się war- 
ta tudzież do rezerwy, rozmieszczonej na zjeździe do 
przystani. O poładoia ukazała sig ua morzu, © 10 
wiorst od Geniczeska, szrubowa fregata. Za danym przez 
nią sygnałem, statek parowy i korweta, zaprzestawszy 
strzelania, przyłączyły się do niej i wszystkie trzy, 
około 3ej godziny po południu, zniknęły z oczu, zosta- 
wiwszy przed miastem jedog tylko łódkę, która we dnie 
pie strzelała, w nocy zaś puszczono 2 niej kilka rac i 
bombę, która zerwała ling na promie. W ciągu bom- 
bardowenia nie ponieśliśmy straty, wojska zostawały 
w mieście i przewóz pozostałych na tamtej stronie cia- 
RR podwód z solą odbywał się kazdej nocy pomy- 
sinte. 

24go Czerwca (6 Lipca) o 3ciej po poładniu zjawiła 
się na morzu eskadra, kierująca się do miasta i złożona 
z dwóch fregat szrubowych, 2ch statków parowych, 2ch 
szrubowych brygów i 3ch parowych bracerów (małe sta- 
tki z wojskami do wylądowania, czyli desantem). Do- 
wodzący w Geniczesku Xiążę Łobanow rozkazał woj- 
skom które zajmowały miasto, „przejść na pozycję ku 
brzegowi ciaśniny, a Ściu Arowskim barkasom stanąć 
‘paprzeciw wejścia 2 ciaśniny do Siwaszu. 

Wiecsotem, 24go Czerwca (6 Lipca) do kanonjer- 
skiej szalupy, która już stała przed Geniczeskiem, przy- 
łączyły się jeszcze dwie, zbrojne w działa wielkiego ka- 
libru. Reszta eskadry uszykowała się w linję o wiorst 
10 od miasta, zająwszy przestrzeń od Strzałki do Biriu- 
czewskiej wyspy. Wszystko to dawało powód Xięciu 
Lobanow do wnioskowania, że nieprzyjaciel zamierza 
wylądować, albo przedrzeć się przeż ciaśniaę do Czou- 
gory. Przez cały następujący dzień 25 Czerwca (7 Lip- 
co), dwie kanonjerskie szalupy i francuzki statek paro- 
wy siloie ostrzeliwały Geniczesk, zwracając szczegól- 
niej strzały na najlepsze miejskie zabudowania. Wyra- 
źnie nieprzyjaciel na nic się jeszcze nie odważał, bo- 
wiem dotąd podchodziło ku miastu nie więcej nad dwa 
lab trzy statki, liczba zaś ich w eskadrze, stojącej w od- 
daleniu, zmieniała się po razy kilka na dzień. 

W mocy na 27 Czerwca (9 Lipca) kanonjerskie sza- 
lupy istetek parowy wszczęły natężone bombardowa- 
nie; kule i bomby padały w słóbódce, w której, stały 
wojska. O poładniu 27, jedna z łódek kanonjerskich 


popłynęła wzdłoż brzegu, na którym zabudowana sło- 
bódka i doszedłszy do przylądka zamykającego Geni- 
czeską zatokę, zawróciła się, rzuciwszy na ślepo bom- 
bę. której czerepami raniony został żołnierz 6 rezerwo- 
wego bataljonu Moskiewskiego pieszego pułku. 

O godzinie 9ej wieczorem Xiążę Łobanow-Rostowski 
odebrał doniesienie, że vieprzyjacielska łódź podchodziła 
do brzegu naprzeciw słobódki, według wszelkiego po- 
dobieństwa dla zapalenia jej, ale ogień łańcucha, wspie- 
rabego przez kozaków i piechotę, zatrzymał łódź o kro- 
ków sto od brzegu i zmusił ją do powrota. Wtedy sza- 
lupy kanoujerskie wszczęły żwawy ogień trwający 80- 
dzin 3 i przez całą noc rzacały race, które sprawiły kil- 
ka nieprzedstawujacych niebezpieczeństwa pożarów. 
Tymczasem inne dc he zet statki zajmowały się 
piszczeniem nadbrzeżnych fatorów i rybnych przystani 
na Biriuczeskiej wyspie. | 

Dla wzmocnienia oddziału, zajmującego Geniczesk, 
Jenerał-Adjutaot Xiążę Gorczakow uznał koniecznością, 
ściągnąć tam znaczniejsze siły,powierzy wszy zwierzchni- 
ctwo nad niemi Jenerat-Poruoznikowi Ryżow. Do tego 
oddziału przyłączone zostały komendy Azowskich ko- 
zaków, pod wodzą SĘ z odwagi i nieustraszoności 
na morzu, Pułkownika Azowskiego wojska kozaków 
Barachowicza. 


W zakończeniu należy dodać, że nieprzyjacielskie sta- 
tki parowe, które się ukazały 21 Czerwca (3 Lipca) przed 


Betdiańskiem, pozostały tam około doby i potem poszły 
ka Kerczowi, nie zrządziwszy w pomienionem mieście | 


żadnej nowej szkody. 


Jeoerat-Adjutant Xiążę Gorczakow, telegraficzną de- 
peszą, wysłaną z Sewastopola 11 (23) Lipca o godzinie 
Gej po poładniu, donosi: 

»Natężające sigiod czasu do czasu, szczegółnisj noca- | 
mi bombardowanie, vie ustaje. Wczoraj oblegający wy- 
sadzi} przed 4 bastjonem dwie miny, lecz szkody zrag- 
deil nam bardzo mało; z naszej strony zadaliśmy mu 
skuteczny kamuflet. 

yNa inoych punktach Krymskiego półwyspu vic no- 
wego nie żaszło:” (Low: Rus:). | 


O 
Wiadomości z morza Baltyckiego. 

Dowodzący wojskami w Finlandji rozmieszczonemi, 
Jenerat-Adjuteat Berg, donióst, Ze 8. (20) Lipca ukaza- 
ty sig praed Fridrichsbam Angielskie: fregata, statek 
parowy, korweta i szalupa kanonjerska, à które 9 (21) 
t. m., o g. 10 rano, uszykowawszy się W linję, wszczęły 
niapraery wang kanonade do nadbczeżnych baterji ne- 
szych; ale przywitane silaym artyleryjskim i sztacero- 
wym ogniem, zmuszone były odstąpić po dwu-godzio- 
pym boju. 7 k 

Donosząc o tem Jenerał-Adjutant Berg, zaświadcza 
o trafoości rozporządzeń dowodzącego w Fridrichsham 
as 
erji i > ziała iw ni tacielo” 
m (uw: Ruski). i przeciw nieprayjacielo 


ST 
Zarzqd Warszawskiego Ober-Poliomajstra, wezwał 
Tomasza Wilkoszewskiego, termivatora kuśnierskiego, 
który jeszcze w miesiącu Września r. z. wydeliwszy się 
z doma Nro 597 od majstra, u którego „na bauce pozo- 
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stawał, nie wiadomo gdzie, dotąd nie daje o sobie ża- 
dnej wiadomości i zapewne zbiegł za granicę; ażeby 


„najdalej w ciągu Óciu tygodni. od daty obecnego wezwa- 


nia, zgłosił się do najbliższego Urzędu Policyjnego i by- 
tność swoją zameldował, a to pod rygorem art: 340 ¡341 
Kodexu kar głównych i poprawczych. 


__, Dyrektor Instytutu Szlacheckiego w Warszawie.— 


W dalszym ciągu zawiadomienia swego z d. "1/23 Lipca 


Y b. r., podaje do wiadomości Rodziców i Opiekunów, iż 
„Da zasadzie § 30 Ustawy, pobór lszej raty opłaty od 
4 wychowańców, rozpocznie się z dniem 1 (13) Sierpnia, 
„i trwać będzie do dnia 10 (22) t. m.; kursa zaś nauk 
„rozpoczną się 3 dniem 4 (16) b. m. Nieskładający opła- 


ty, jak również nieprzybywajgey w terminie oznaczo- 
nym, sami sobie wing przypiszą, jeżeli na ich miejsce 
przyjęci będą nowi kandydaci. 

W Hoskwie, umarła 5go Lipca, Rzeczywista Radczyni 
Stanu, Natalja, Córka Alex: Muchanowa. 

Onegdaj rozstał się ztym światem é. p. Karol Za- 


| krzewski, opatrzony. ŚŚ. SAKRAMENTAMI, przeży- 


wszy lat 33. Pozostała Zona i Brat zmarłego, zaprasza- 
ją Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok 


j z Kaplicy XX. Karmelitów przy ulicy Leszno, na smę- 


terz Powązkowskt, dziś o godz: 5ej. 
Albina Kolasińska, Panna, przeżywszy lat 37, w d.3 


, Sierpnia r. b., przeniosła się do wieczności w Nowym 


Dworze. 

Stanisław Miller, Majster Młynarski i Właściciel do- 
mu, przeżywszy lat 37, pokrótkiej lecz ciężkiej chorobie, 
wczoraj przeniósł się do wieczności. Stroskana Zona, 


im wraz z Rodzeństwem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół 


i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok Jego, jutro o 


B godz: 6tej po poładniu, z Kaplicy Ewangelicho-Augs- 
burgskiej, na smętarz tegoż wyzoania. 


JW. Hrabia Esterhazy, Poseł Nadzwyczajny i Mini- 
ster Pełoomocny J. C. K. Apostolskiej Mei, przy Dwo- 
rze CBSARSKO-Hossyjskim, wyjechał do Wiednia; dokąd 
udał się także R. D. Baron Morenheim, Sekretarz CESAR- 
sxo-Rossyjskiego Poselstwa w Wiedniu. 

JW. Jeperał-Major Xiążę Bebutow, powrócił z Ka- 
łuszyna; aJ W. Rz: R. S. Jan-Kaoty Wołowski, Naczelny 
Prokurator IX Departamentu Rządzącego Senatu, wy- 
jechał do Karlsbad. | 

JW. Hr: Seweryn Uruski, Marszałek Szlachty Gu- 


bernji Warszawskiej, wyjechał na objazd tejże Gu- 
A bernji. 


Wczoraj po godzinie 12ej w południe, poblogosta- 


1 wiony został w Kościele Archi-Katedralnym i Metro- 
A politalnym Śgo JANA, przez W. JX. Kloczkowskiego, 


Kanonika Honorowego Kaliskiego, Proboszcza Parafji 
Jedlińskiej, w obec W. JX. Jana Bogdana, Kanonika 


j Katedry Lubelskiej, związek małżeński, zawarty przez 


W. Władysława Trzciñehiego, Dziedzica dóbr Jakimo- 


fg wice, położonych w Gubernji Radomskiej; z Panną 
4 Eweliną Bryndzówną, Córką 8. p. Emilji z Krzyżeno- 
A wskichi W. Alexandra Bryndzy, zesłużonego w prawni- 
El ctwie Urzeduika, dawniej Meceuasa przy Departamea- 


j tach Warszawskiok Rządzącego Senatu, dziś Rejenta 


Y Ranc: Ziem: Gub: Warszaws:. Po skończonym obrzę- 
@ dzie religijnym, odbytym w obec Rodziny obojga Nowo- 
A żeńców, cały orszak godowy udał sie do mieszkania 


& Ojca Panny Młodej, gdzie szanowne Gospodarstwo, z ca- 


łą serdecznością podjęli swych Gości, ponawiających 
kilkakrotoie życzenie, składane Nowożeńcom z powoda 
zawarcia związku. r 

(Art. nad.) Ponieważ niektórzy z moich znajomych 
mniemają, jakobym ja zamieścił w Gazecie Warszaw- 
wskiej w miesiącu upłynionym, artykuł dotyczący po- 
stawienia Statay MATKI BOZKIEJ przy Kościele XX. 
Bernardynów w m. Łęczycy; poczytuję sobie przeto za $ 
obowiązek przez organ niniejszego pisma oznajmić, że 
domniemania takowe są mylne; gdyż autorem rzeczo- 
nego artykułu jest P. Marceli Rostkowski. Czynię zaś 
to oświadczenie już dla tego, że nieczując się zdolnym 
do ocenienia przedmiotu sztuki pod względem artysty- 
cznym, niechciałbym uchodzić za moiemanego znawcę; 
już też dla tego ażeby nie być posądzonym o zbyteczne 
szafowanie pochwał dla stawiciela pomnika, którego 
dobrą chęcią, kierowały jedynie pobudki oddania hoł- 
du N. MARJI, w cichej i skromnej pokorze ducha; bez 
żadnej pretensji otrzymania za to kadzideł publicznego 
rozgłosu. Wolno mi wszakże tak utrzymywać, gdyż & 
najzupełniej jestem o tem przekouany. Owoż raz jesz- 
cze powtarzam, że nie jestem autorem artykuła, które- 
go treść mogłaby słusznie obrazić uczuciową stronę o- 
soby, działającej w usposobieniu religijuem, a nie dla 
oka i języków ludzi. W końcu mam honor zwrócić u- 
wagę szano: Redaktorów pism czasowych, aby podobne 
artykuły anonime drukowane niebyły, lecz z podpisem 
autora, dla uniknienia iżby któć za kogóś brany nie był, 
jak się to włsśnie moie wydarzyło, i dało powód do 
wystosowania viniejezej protestacji. Każda opioja do- 
tycząca mianowicie czynu, niepowinoa być pozba- S 
wioną jasności Autora. — Ludwik Rajezel, z Ze- 
czycy. 

W ciągu dnia onegdajszego zachorowało na cholerę 
osób 36, wyzdrowiało 35, umarło 23, pozostaje w ku- 
racji chorych 147. 

Zakład Techniczny C. L. Ehestaedć Wdowy, ma ho- 
nor zawiadomić łaskawą Publiczność o nadejścia dawno 
oczekiwanych wag angielskich sprężynowych, 24ro i 
40to-fantowych, z podziałką na całe i pół faaty; sprze» 
dejących się po cenie umiarkowanej. Poleca zarazem 
wszelkiego rodzaju barometry, termometry pokojowe, 
oraz do gorzelń i cukrowń, próby do wódek, piwa, 8y- 
ropa, kwasów, i inne; wszelkie wyroby optyczne, oraz 
narzędzia miernicze i matematyczne, 

Dla dogodności mieszkańców, urządzonym został 
sklep wszelkieh gataoków mąki, wyrabianej w Młynie 
Parowym na Nowym-Świecie po lewej stronie w do- 
mu W. Krigera. T 

Zaontgdaj wieczorem, Józef Arciszewski, wyrobaik, 
lat 26 liczący, użyty do obcinania drzewa na brzegu 
Wisły wprost posessji N° 3003 znajdującego się, które 
miało być karowane ma ląd, przez wlasug nieostro- 
¿néé wpadł w wodę, i chociaż go niebawem wydobyto, 
do życia przywróconym byé nie mógł. 

W tymże dnia, kobieta z nazwiska i pochodzenia nie- 
wiadoma, lat około 25 licząca, przybywszy nad brzeg 
Wisły, w miejscu gdzie się wznosi bulwar kamienoy, 
pomimo przestrogi Strażnika konsumcyjuego pełniące- | 
go służbę na wale, iz w tem miejscu kąpać się nie jest 
woluo, rozebrała się, i niewiadomo czyli rozmyślnie 
przez utopienie się śmierć sobie zadała, lub też przy- 


padkowym sposobem utonęła. Ciała jej dotychczas nie 
wynaleziono. 

Onegdaj, Staroz: Matys Szynkman, handlarz, lat 40 
Jiczący, w domu pod Nr 978/» zamieszkały, od roku 
cierpiący obtqkenie umysłu, przez powieszenie się na 
strychu u belki, życie sobie odebrał. : 

Wezoraj w Teatrze Wielkim, przywotani zostali: po 
Operze Nabuchodonozor, Pani Buszek 2-kroé, Panna 
Chodowiecka, oraz PP. Butti, Miller 2-kroé i Szczep- 
kowski.— Wkrótce w Teatrze Rozmaitości, daną bę- 
dzie Komedja w 2ch aktach z francuzkiego, p. t. Dwu- 
dziestoletni Opiekun. 

Kurs wczorajszy : za pdd-imperjady, żądają rs. 5 kop: 
'35'/e; za obligi Skarbowe oprócz kuponu, żądają rs. 
19 kop: 62, wartość kupoun rs. 1 kop: 377/93 za łiaży 
zastawne ligo Okresu oprócz kuponu, żądają rs. 15 
kop: 22, Higo Okresu żądają rs. 15 kop:17, wartość 
kuponu kop: 7; za nową Rossyjską pożyczkę z r. 1854 
oprócz kuponu, żądają rs. 92 kop: 93, dają rs. 92 kop: 
68, wartość kuponu rs. 1 kop: 5677/18. 


ANGLIA. — M. Chronicle zapewnia, że Xiążę Cam- 
bridge nie udaje się do Krymu; wysłano rozkazy do 
Skutari, by konie Xięcia tam się znajdujące, odesłano 
do Anglji. — Economist dowodzi, że żądane kredyta 
dodatkowe nie wyniosą jak 4 miljony faot: szterl:; po- 
wszechnie jednak spodziewają się żądania wyższej sum- 
my. — Kupcy expedjują ciągle wiele herbaty i ionych 
towarów; słychać bowiem, że rząd ma zamiar zażądać 
podwyższenia cła od tych przedmiotów. — Z Chin o- 
trzymano wiadomości o nowych zwycięztwach Cesar- 
skich nad powstańcami na półoocy. — Lord Caning, 
nowy Jenerał-Gubernator, wyjedzie do /ndjż dopiero 
około 1go Wrzesoia.— Komitet Parlamentu oświadcza 
się za pozwoleniem sprzedaży napojów dystyllowanych 
w Niedzielę od popoładnia, z wyjątkiem dwóch godzin 
od 3ej do 5ej. (Neue Pr: Ztg). 

Ecler. — Vice-Król na czele 12,000 wojska i 60 
dział, ruszył przeciw zbuntowanym pokoleniom Bedui- 
nów.— Eskadra austrjacka odpłynęła w duiu 24 z. m. 
z Alessandrji do Neapolu; Arcy-Xiaze Maz poprzednio 
zwiedził Suez. (Neue Pr: Ztg). ; 

Francia. Paryż, 30 Lipca.— Monitor ogłasza dłu- 
gą listę Merów i Adjuoktów uowo-miauo wanych; ogła- 
szanie tych list kilka dni ciągnąc się będzie. — Cesar- 
stwo dziś wracają z Biaritz; po drodze zatrzymywali się 
w Angouleme, Tours, Aubrais. Rozkazy nadeszły by 
w banhofie nie czekał żaden orszak; przyjazd ma się odbyć 
tak jak wyjazd, w najzupełniejszym iokogoito.—W Lille 
w dnia 10, odbędzie się proces Ściu obwinionych 0za- 
mach na życie Cesarza i spisek, z powodu zuslezionej 
kiedyś około tego miasta machioy piekielnej; wezwe- 
no 50 osób na Świadków. — Jakkolwiek wystawa ma 
być zamkniętą w d. 31 Października, pałac jednak za- 
pewne otwarty zostanie przez 2 miesiące jeszcze; publi- 
| czność będzie mogła jak w sklepie kupować przedmio- 
ty przez siebie wybrane, izaraz z sobą zabierać; do 31 
Peździer:, bowiem rzeczy kupionych sie wolno wy0o- 
| sie z wystawy.— Pociągi tanie kolei żelaznych zawio- 
dły oczekiwania i nieprzywożą tak znacznej liczby ro- 
"R botoików jak sądzono. W ogóle wystawa mało cieka- 
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wości w robotoiksch obudza.— Po departamentach 


z wielką ścisłością pobierać zaczynają podatek od psów. 
— Cesarstwo w d. 15 udają się do Boulogne, na przy- § 
jęcie Królowej Angielskiej; 4 dywizje obozu północne- $ 
go, mają odbyć rewję; w tym celu nawet sprowadzają Ęj 
z południowej Franojś 2 pułki jazdy. W Paryżu tak- Y 
ze chcą zebrać do 80,000 ludzi wszelkiej broni, dla wy- | 
stąpienia z wielką paradą.— Zatwierdzono projekt py- 
sznego placu de Etoile: arządzą na nim 12 bulwa- $ 
rów. — Paryż pełny jest cudzoziemców, daleko ich dziś E 
więcej jak przed miesiącem; mieszkania na Polach Eli- E 
zejekich warte po 50 fr. ne miesiąc, za które płacić } 
musiano po 200 i 300 fr.; teraz zuowu poszły w gó- fi 
rę o jakie 100 fr. (lad: Bel:). $ 

HISZPANJA. — Prowincja jest spokojną; tu i owdzie 
zdarzają się wypadki napadów na dylizans, ale to stare | 
rzemiosło hiszpańskie.— Małżeństwo Xięcia Bawar- | 
skiego Adalberta zlofautką Donna HMarjg-Ameljg- | 
Filipą, Siostrą Króla, jest rzeczą niezawodną. Xiaze | 
jest niezmiernie zakochany w swej przyszłej, a wpra- £ 
wieniu jej komplementów nie zważa na etykietę, co fi 
nader Królowę bawi. Młoda Xiężna bardzo jest wy- | 
kształcona, mówi kilku językami, gra wybornie i do- 
brze maluje. Dzień ślubu jeszcze nie jest naznaczony. | 
(Ind: Belge). y 

SZWAJCARJA. — Trzęsienie ziemi z 25 Lipca, feno- 
men nie znany w Szwojocarji, zrządziło w wielu miej- 
scach nie małe szkody. Trwoga wielka opanowała f 
mieszkańców, gdy ujrzeli kołysające się lub podooszą- 
ce góry i podwyższone wody jezior, przy strasznym hu- B 
ku podziemnym. Dolina Zermatt najwięcej ucierpiała, 
a lodownie ją otaczające całkiem kształt swój zmieni- 
ły. Urządzić mają składki publiczne dla przyjścia w po- 
moc dotkniętym kleskg.— Paryzka kompanja kredytu F 
ruchomego, podejmuje się ukończenia kolei żelaznej 
z Genewy do Bernu. (lod: Belge). l 

TURCJA. — Z Krymu donoszą pod d. 17m, że w prze- 
kopach około wieży Małachowa, robota nie idzie zbyt 
szybko tek z powodu dzielności obrony jak dla skalisto- £ 
ści grantu. Jakkolwiek odległość nie jest wielka, Aos- p 
sjanie nie przestają ciskać bomb, które są bardzo szko- E 
dliwemi. Służba w przekopach jest coraz niebezpieczoiej- 
szą, z powoda blizkości nieprzyjaciela, który co chwila p 
puszcza bomby, massę granatów i kartaczów; przecię- E 
ciowo stratę Francuzów va noc oceniają na 40 ludzi. 
Gorąco i muchy niemiłosiercie dokaczeją żołnierzom. § 
Ogień z obu stron idzie gwałtowny. Cholera od czasu 
do czasu zjawia si¢.— Pan Thouvenel w dniu 17m Ẹ 
Lipca, przybył do Konstantynopola; a zaś w dniu # 
25m, mist audyencję u Sultans. — Przez Bukarest | 
otrzymano pomiędzy innemi wiadomość, że zbunto- fl 
wane baszi-buzuki w Dardanellach zastrzelili dowo- M 
dzącego niemi Jeuerals Angielskiego, Beatson. . Nie- N 
wiadomo co począć z tym rozuzdauem żołdactwem. — Y 
Pogłoska o odwołania Lorda Redoliffe i przybycia na Él 
jego miejsce Lorda Elgin, dobrze przyjętą została w Kon- f 
stantynopolu; niecierpliwie wyglądają jej sprawdzenia. & 
— Omer Basza przybył do Konstantynopola w d. 1%; Y 
cel podróży nie wiadomy, — O Kars i Erzerum bardzo E 
się obawiają; posiłki wprawdzie wysłano ale zbyt małe, E 
a przytem mogą przybyć za późno. — Dsieonikom I 
w Turcji wychodzącym zabroniono podawać szczegóły E 
ruchów wojsk i zamiary Dowódzców. (Ind: Belge). : 
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Rommarroscr.— Na wystawę przemysłową do Pary- 
ża, nadesłano szczególniejszy artykut z Valenciennes. 
Jest to głowa cukru, z której dłuto artysty wyrobiło naj- 
piękwiejsze popiersie: kobiece. : Każdy z oglądających 
ten Włodki słodkich rysów biúst, mniema na pierwsze 
wejrzeuie, że to utwor z najcżystszego alabastro, i dziwi 
się, czemu go nie umieszczono w oddziale wystawy 
przeznaczonym ma arcy-dzieła rżeźby. Venus Anadyo- 
‘mene, utworzona także nie z piany morskiej, lecz z bu- 
raka, sprawia śmieszoe wrażenie międży sztywnemi gło- 
wami cukra. — W Anglji, Wallji i Szkooji, znajduje 
się: Powozów prywatnych: 4-kołowych 2-konnych, 
25,799; 4-kołowych I-koonych, 36,329; 2-kołowych 
2-koonych, 100; 2-kotowych I- konnych, 24,449. Po- 
wozów do wynajęcia: 4-kołowych 2 albo więcej kon- 
mych, 7,677; 4-kolowych 1-konnych, 5,056; 2-koło- 
wych b-koobych, 3.665; omnibusów i innych powozów 
publicznych, 3,291; kabów'3,720, wagonów, wóżów 
‘ete’, należących do prywatnych, 137,002.— W tych 
dniach w Southport, miała kazanie kwakierka 100- 
detnia. — Pewien Anglik przybył o 10tej rano z dwor- 
ca kolei Lipskiej, przed botel w Dreznie, i zażądał parę 
pokoi na pierwszem piętrze. Oświadcźóno mu, że całe 
piętro zajmuje jeszcze pewien Xiążę, a dopieró 6 3ej od- 
fetita. Anglik nie chciał ve Zgie piętro wprowadzić się 
| tymczasowo, lecz oznajmił, że do wyjazdu Xięcia zatrzy- 
‘ma się w powozie. Nadaremnie przedstawiano mn, że to 
jeszcze 6 godzia czasa czekaćby mu przyszło. »Nic to 
‘pie szkodzi”, rzekł wyspiarz, i zaczął się urządzać na 
ulicy w odkrytej doróżce. Wyjął z kieszeni xiążkę 'po- 
dróżną, czytał ją, a poczęści zajmował się uliczną ga- 
%iedzią, która go oglgdaé przęchodziła. Filiżanka ro- 
solo wystarczyła tu na pokrzepievie sit do godziny 
Jej. O tej bowiem godzinie, Xiążę opuścił mieszkanie 
w hotelu, które zajmował, a Anglik wprowadził siędo 
najpiękniejszych pokoi opróżnionego piętra. »Jakie- 
go rodzaju jest jajko?” zapytał Bakałarz ucznia. »Nie- 
wiedzieć jakiego”, odrzekł. »Jakto?” »A juéci, bo kiedy 
jest jajkiem, to jest rodzaju nijakiego, ale któż może 
wiedzieć, czy się 2 niego wylęgnie kogut albo kura?” 


PRZYJECHALI do WARSZAWY. 

Ciećhómski Wfhe: Ob: z Ciechońiic tr 584; Chmielewski Wład: 
Oby: z/Barczący nr 500; Daszewski Stan: Oby:;z Dziecinowa nr 
2682; Kiedrzyński Fran; Ob: z Nieborowa nr 2673; Lasocki Józef 
Ob: Lublina ar 634; Leskiewicz Jaa Oby: z Łomży nr 500; Nowi- 
‘oki Grzeg: Ob: z Nieborowa nr 2673; Potocki Aug: Hr. z Janowa nr 
393; Stawowski Edi: Ob: z Sieradza nr 2684; Siemianowski Maur: 
Ob: z Złote Braki; Widuliñáki J6z: Ob: z Końskich ur'476. 

Wyjechali: Blumer Jan Oby: do Płocka; Dobrzyński: Bern'Rup: 
do Włocławka; Głuchowski Ign: Oby: do Wróblewa; Horodyński 
Wład: Ob: do Kryłowa; Lewiński Jak: Oby: doRzeezycy; ee 
wsk#Fran: Oby: do Kowna; Moraczewski Stef: Oby: do Gub: Gro- 
dzieńskiej. ` 

Przyjechali kóleją żelazną: Avreggio Katarzyna Żona Jeńe:- 
Majora z Drezna ńr-2009; Godet Adela, i Pawłowska Marja Nau- 
czycielki muzyki Alexandryńskiego Instytutu Wychowania Panien, 
z Berlina nr Heueri Oskar Sędz: Pruski z Wrocławia. . 

a y: wechalf kbleją żóldzną : Baranowska Marja Wdowa po Urzę: 
do Krakowa; Friedleln Rud: Rup: do/Niemiec. 
DONIESIENIA. 

SELTZER Felix, przeniósłszy swój nówo-założony MAN- 
TOR LOTERJE, do sklepo narożiego przy ulicy Walo- 
wej i Śto-Jerskiej, ma zaszczyt polecić się łaskawym względom 
Publićzóbści. 


Sa do sprzedania z wolnej ręki DOBRA: BEBELNO z Ko- 
lonją LUDWINÓW i KABYLA wieś, w Powiecie Kieleckim Gub: 
Radomskiej pomiędzy miasteczkami Szczekociny, Włoszczowa i 
Jędrzejów o 21 wiorst od traktubitego Warszawsko-Krakowskie- 
go położone. Rożległość ogólna dziesiatyn 1550 (włók 101 m. 
n. pol:) wktórych Gruata orne dworskie zajmują około 300 dzie- 
siatyn, Łąki dworskie 45 dzie:, Lasy 450 dzie:, Kolonja Ludwi- 
nów 300 dzie: resztę zaś 420 dziesiatyn, posiadają Włościanie. 
Gruot w półowie pszenay do uprawy lekki i urodzajny, w Mniej- 
szej półowie żytni kłassy 2ej, łąki dobre, Pasy młodocianne, Ko- 
$ciól parafjalay; pańszczyzna piesza dostateczna, gorzelnia i in- 
ne budowle świeżo postawione. Dwie oficyny mieszkalne, ezya- 
sze gotowe wynoszą z.propinacja rs. 600. Nabywca będzie obo- 
wiązanym dotrzymać kontraktu dzierżawcy por. 1859, zatem 
kupno dóbr tych może być dogodnem dla Orzędnika, któryby 
przez lat śry jeszcze w arzedowaniu pozostać zamierzał a weze- 
Śniej chciał sobie zapewnić siedzibę na czas swej emerytury. 
Gospodarstwó prowadzi się tam porzadaie i nie ma obawy ozci- 
szezenie. Cena około 400 rs. za włókę uowopolską ogólnej prze- 
strzeni jest w tych czasach bardzo przystępuą. Przy grancie po- 
zóstać moze Towerzystwa Kredytowego i Viderkafów około rs. 
12,000, oprócz tego do lat 4ch summa rs. 9,000, z obowiązkiem 
płaeenia od niej procentu, reSzta szacunku w gotowiźcie przy 
Kontrakcie jest wymaganą. Ponieważ dobra są w dzierżawie 
umowa każdego czasu w -eiągu-roku zawartą być moze.—Blizsza 
wiadomość u Patrona Try: Ludwika Krzyszkowskiego w Kiel- 
cach. : 

Jest do sprzedania MOLONTA Gołaszewskiego, w Bruzno- 
wie;'przy Kolei ta przystanka, 21 wiorst od Warszawy, dzies: 15 
(włóka jedua 30 morg chełm:), Dom mieszkałhy -o 4ch stabcjach, 
Piwvicą murowaną, drugą kamienną, Stodołą, Wozownia, Stajnią, 
Obora i dwa Chlewy, Ogród fruktowy około 600 sztuk drzewa u- 
rodzajnego, za pomierba cenę. Wiadomość pod Nrem 1401, na Fo- 
gu ulicy Marszałkowskiej. 4 

KĄPIELE WIŚLANE po $. p. Ciszewskićj lat 40 przy 
Moście exystujące, ¡przeniesióne zostały naprzeciwko tarasu, na- 
terażzwane-pod Okrętem. Spodziewam się, Ze wziętość jakie te 
Łazienki dawniej miały, na teraz się nie zmieni, gdyż woda gle- 
boka, czysta,.prędka i chętna usługa, Staraé się będzie zado- 
wolić Gości. — Tamże powziąść można wiadomość o wypoży- 
czenia RUBLI sr. 3,000, 'na hipotekę dóbr w Gub: Warszawskiej | 
jpołożonych. * E 

JPOBÓJ na Im piętrze umeblowany, z powodu wyjazdu, doj 
najęcia na czas do Ś. Michała r. b., oraz Stajnia í Wozownia,.do na- | 


ęcia każdego ezasu, pod Nrem 6144, przy ulicy Niecałej. © | 
i m >> En ae, 
vS W dalszym ciągu licytacji, w dniu 49/34 Lipca r. > l 
à rozpoczętej, odbywać -się będzie w Warszawie przy Ý | 
0 ulicy Podwal.pod Nr 497, w piwnicy doma Dyzmań-($ | 
skich, każdego dnia oprócz Świąt uroczystych i Sybot, zawsze” | 
od godziny 4ej po południu, sprzedaż w różnych gatun- 
kach, jako to: "Węgierskich, Frańdiizkich, RenskiebyHiszpan- 
skich i Szampańskich, Araku, Octu, Oliwy, oraz inych Towa- 


rów. — Skierkowski, Komornik. i 
te Ss SSO Soo eo oo ee oe 


i BARETA PODRÓŻNA, zupełnie jak no- 

y wa, z 6ciu Kuframi, na stojących resorach, jest do 
> Jspizedańia za rs. 430. Widzieć ją móżna u Fabry- 
kanta Pojazdów Pirstemberga, wdomu W. Gro- 


dzickiego na Krak:-Przedmieściu. 


Trzy POKOJE, z Kuchnią, Komórką, na 2m piętrze, za 
rs. 135;— jak również 3 POKOJE, z Kuchvią, Komórką, na 
dole, za rs. 120; oba Lokale od fronta, z gruntu świeżo wyrestau- 
rowane i wymalowane, sa do wynajęcia od Sgo Michała, pod Nr, 
2675 przy ülicy Bednarskiej. Wiadomość tamże na Im piętrze.— 
"NB. Mieszkania te na Záden proceder wytajętemi nie będą, tylko 
erg nieliczną femilja, lubiącym czystość, pewnosé ispo- 
Fkojność, 

Dnia tb, m. przechodząc ulicą Miodową, Bednarską i Śto-Krzyz- 
ką, zgubioną została ŠZ PILE A koralowa, męzka, w kształcie 
rączki trzymającej parę breloczków; wartość tej jest bardzo ma- 
ła, lecz ta była jedyną pamiątką, przeto łaskawy Znalazca, raczy 
ją zwrócić pod Nr:489 przy ulicy Długiej, do Sklepu J. Dalitz, za 
nagrodą rs. 1. 
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Przy rozpoczęciu roku szkölnego, SKŁAD MATERJA- DOBRA w Guberoji Lubelskiej, 38 wiorst od m. Lublina E: 
ŁÓW PISMIENNYCH, i WYROBÓW INTRO- 7 wiorst od szosse, a 10 wiorst od Splawu odległe, 775 dziesią- 5 
LIGATORSKICH, Wilchelma Kreusch, przy ulicy Ry- tyn (1550 morgów) rozległości mające, miary n-p., są Z wolnej E 
marskiej, naprzeciw Banku, przysposobił znaczny wybór Kaję- ręki do sprzedania lub wydzierżawienia pod nader korzystnemi fi 
tów, i Bruljonów linjowanyeb, i nie linjowanych, Reiszaigi, Rei- warunkami, lub w zamian za iane w blizkości Warszawy. Dobra £ 
sbrety, Kredki Paryzkie, Teki, Piórniki, wszelkie Papiery ry- te posiadają ludności i pańszczynę tak ciągłą jaketeż pieszą do- & 
sunkowe, i t. p. artykuły po cenach umiarkowanyeb. W tymże  stateczna, Lasu dziesiatyn 300/(morgów 600), zdatnego na splaw © 
Zakładzie, może znaleść miejsce Termiaator dobrej konduity. i budowlę; Dom mieszkalny nowy, o siedmiu Pokojach, Budynki E 
eae «> = . O) gospodarskie wszystkie murowane, grunta wszystkie. wysterko- & 
Przy ulicy Podwal Nro 528, całe Msze PIETRO, ryzowane, gospodarstwo plodozmierine. Na DOBRACH tych cią- 5 

z Balkonem, skladsjace sie z Tu Pokoi, Kuchni angielskiej, ży Towarzystwa rs. 7,350 (49,000 zł.), część szacunku może # 
Piwnicą i Drwalnią, 0d Śgo Michała do najęcia; o cenie do- być pozostawioną przy gruncie, resztę warunków i bliższą wia- $ 
wiedzieć się można u WW. Mellerów, w tymże domu, "( domość powziąść mozoa w mieszkaniu Właściciela w Warsza- i 


2m pietrze mieszkających. wie w Hotelu Drezdeńskim pod Nr 9. Są także inne DO A y 
z temiz graniczące do wydzierżawienia lab ustąpienia praw Do- Ki 
zywocia. Dobra te posiadają również Budynki wszystkie muro- § 
wane, Dom mieszkalny murowany, Gorzelnia, Browar, Młyn, p 
Ogeta angel i AUT JL i pańszczyznę dostateczną, % 
lerze. Uprasza się sumiennego Zoalazee, aby zważywszy RA gruntów ornych Gworsiit ziesiatyn, całkowicie wyster- $ 
kwiętość tych rzeczy, i drogą pamiątkę "da od De d me od tn Sie ede płodozmienne. Wiadomość w tem- | 
wanej, zwrócić raczył do Zakrystji XX. Karmelitów, na ręce * mił KSF a £ 
IX. Przeora, gdzie otrzyma przyzwoitą nagrodę. i Konsens wana pronao FJA | Edwarda Rólk w Kali- p 
Są do zbycia BAWHE Szkolne, i STÓŁ duży, przy a at Pe pao un ści W. i WW. Panów, iż tl E N 
wazkiej Freta, w domu W. Sokolowskiej pod Nr 262. Wia- CANE, Jako sa R deo ae; wszelkie roboty LITOGRAFI- $ 
domość w oficynie na 1m piętrze. ZNE, jako to: Rysunki, Mappy, Plany, różne Napisy, Wexle, 
Rs. 30 NAGRODY.— Z duia 3go na śty b. m. w nocy, a mgr er ir Klich A Bacon, pip wre Re- $. 
j i preg howiakayia,. CATs Kódpobniokie, a W nocy yin) a EY Tabel- $ 
pr poe rż koi i Im Penh nt ie CHOMON% le, eee aa za umiarkowaną cenę. à 
angielskich, zupełnie nowych, ches P. nn m I — zZ a = x Ap suis 
w Warszawie, wraz z dwoma Kantorami, parę hrzyZzuleow | paz uf. 
re Naszelników. Chomonta te są bez żadnych ozdób świecących, W cat ga atic m AECE. ae e i 
zupełnie czarne, zapakowane były w paczkę niewielką zrogóźki. Yoo na A dee w BO up O. pe ave 
m aj wać 2 3 4 PZ LASN 
w o tej stracie doniósł do ‚Kurjera, otrzyma powyższą ur Otalarów.250, uskutecznia jak najrychlej.— G. Wille, Slusarz i 
grode. (Mechanik w Wrocławiu, ulica RupferschmiederstrasseN’ 11. Y. } 
Ó í 


MIESZKANIE dla Stolarza, składające się z 2ch Po- aa T 9588 55 555 
E W mieście Wąchocku, Gab Radome, Test We rat 


Daia 23:2-m. między 5ta a ma rano, na 40-godzinnem Nabo- 
Żeństwie w Kościele XX. Karmelitów na Krako:-Przedm, lub pa 
uliey, zgubiono ARZWŻZWIK srebrny, zrelikwiami, i 2Szka- 


kök jednego aż na pomieszczenie 10 warsztatów, drugiego 

dużego na skład mebli, 2ch mniejszych Pokoików, Kuchni, Pi- dania DOM MUROWANY; ktoby takowy habyć 
wnicy, Drwalni, i Góry samej w sobie, jest do najęcia. Wia- pragoął, zechce się zgłosić w Watatiate: tat ulicy 
domość przy ulicy Chłodnej pod Nr 921, u Właścicieła, w go- Elektoralnej pod Nr 791, gdzie Stróż Właściciela wska- 


dzinach po „papa te m Że; albo do Kantoru Przemyslowo-Romissowego, w Hotelu Pol- 
Felix Ziemiański, Dentysta i Ortopedyk przy Szpi- skim. : i 
talu Wojennym w Warszawie, „przeniósł swoje mie- Zoana Fabryka MAPELUSZY PLOMO. E 
n ? Fi w A WWW OM, exystujaca od wielu lat przy'ulicy abiej 
szkawie z domu Kirkowa, do domu Y. Doktora Stacke- N 1049, na prost bramy. Ogrodu Sabkiego; przóż! 
h dm: No 431 4 pod Nr'949, na prost bramy Vgr rh ar 
brandtą przy ulicy Krak:-Przedm: N 431, wprost uli- niesiona została pod Nr 1311 przy uliey No y-Świat, E 
cy Bednarskiej, gdzie Apteka, na 1sze piętro. Zastać wprost ulicy Wareckiej, na Asze piętro, gdzie znąk wskazuje.— $ 
zna od do go: 5ej. po poładniu. L. A. Fok. x 'B 
go można od.rana.do 8 + Powie 
PWPW OSOS SS Dom haodlowy Franciszki Toeplitz, Sukcessorów, ma honor 
IIS popa SRD donieść tak osobom, które już zamówiły, jak niemniej życzącym | 
7 SKŁAD ROLNICZYCH: / ` s - 2 ilen- 
Ya stynnej Fabryki FR AROLA STEIMMIG ct) sobie nabyć GUANA prawdziwie Peruwiańskiego w najlep 


a 4 arni szym gatunku Że znaczny takowego. odebrał transport. Sprze- 
Karate, mayen fp Serpe am kre ae uskutecznia się w Warszawie w domu wiasnym przy nlioy b 
arnie, ` o ; = r des : 1 

UY chiny w różnej wielkości; oraz prawdziwy Angielski paten- 7 Daniłowiezowskiej Nr 649/20, iw m. Włosławka;-a Bana M, 


4 | R i 2 . y by 
)towany CEMENT Portlandzki wodotrwały, z do-% o MACHIN ROLNICZYCH, M, Lewiú- $ 
mu Robins et Comp: w Londynie; jakoteż prawdzi- 


skiego w Włocławku, zaopatrzon zostął w znaczny zapas MEEO- 
we Peruwiańskie GUANO; SMOLA Hamienna CARN, różnego pri i różnych achin rolniczych, ktére~ W 
Angielska, jestdo nabycia po cenach umiarkowanych, u Jm / : ; 


i i się WWPP. Obywatelom ziemskim poleca. Í 
4 4 a korji oF. m 7 , | 
Ijusza Partowiez, w Fabryce: Cykorj F. Bohm et) Mem zaszczyt. zawiadomić szanownych Rodzic Pi 


j oe dka ncaa, N i R Ye. Opiekunów, jz w Zakładzie Noukowym wyższym. ez- 
; i kim ortrzecb: blassach, prey licy Miodowej ayer 


"er Jest do sprzedania mala KARETA, w do- ial : “y 
brym stanie. Wiadomość przy Ulicy Jerozolim- wprost Rządu Guberaj doego, przezemnie utrzymywa- p 
skiej w domu Granzowa pod* Nr:45820, odfron= gym, wpis uczniów ns rok szkolay 1855/6, rozpoczęty 


a tu na dole, na prawo. at. Wykład zaś nauk, dnia 6b. m ; 
—_— został. MIS FOR y „Mm. nastąpi- Erze- 

SZKŁO TAFLOWE NUR © ©) - tozony Zakładu, Markowioz. Santali AAE | 

3 0. ję połyskiemi grubością, Mam. honor zawiadomić Wielmożne Panie, iż ZABŁAW mój | 


kien, karet i obrazów, odznaczające się po 2! ; mw 
wbipiękaości mieustępujące: lustrzanym taflom; jako tex; IMA- Krawiecczyzny Dame» przeniesionym został z.ulicy Bielańskićj; | 
U LUSTRZANE  niepodlewane, 34 do sprzedania” na yliog Diasa po ‚Nr.489, do, doma W.Łaszczyńskiej;—został 98 $ 
AT me Stanisława ‘Lesser, . przy wlicy! ALA MR fr eg os 5 roboty Damskie were i 
iodowej „— Tamże stara HÓS- ego TORTE : oddawane były; przeto będąc pewaani E 
ej w domu własnym DAL i WW. Panie raczą jak dawniej tak i CER mnie swą Ta- 


MA do sprzedania. Š x er 
u powierzając roboty, za co ja starać się będę najasilaiej wy- | 


= 


rea eae ANA ern "TR EEE 


SE —— TE Ve U NEON 


konywaé takowe z największą akuratnością i staraniem.— Tekla 
| Zawrewicz. r 
Zawiadamia się PP. MAJSTRÓW STUDNIARSKICH, iż w Biu- 
| rze Zarządu Okręgu Naukowego Warszawskiego, w dniu 26 
Lipca (7-Sierpnia) r. b., odbędzie się in minus licytacja na o- 
cembrowanie dwóch Studni, w domu Rządowym Kazimierowskim, 
poczynając od summy anszlagiem obliczonej na rs. 223 kop: 54.— 
Przystępujący do licytacji, winni być zaopatrzeni w vadium rs. 
| 30. Warunki licytacyjne można przejrzeć w Biurze Zarządu O- 
kręgu Naukowego, w godzinach biurowych, — P, o. Naczelnika 
| Wydziału, M. Vidal. - 


Zaopatrzywszy się w upoważnienie do utrzymywania UCZNIÓW 
Szkół Rządowych filologicznych, na stole i stancji, i w odpowiedni 
lokal w miejscu najdogodniejszem;'podaję niniejszem do wiadomo- 
ści osób interesowanych, że staraniem mojem będzie, obok czuwa- 
nia nad postępem w nauce, otoczyć powierzone mi dzieci tem wszy- 
stkiem, czego czuła troskliwość rodzicielska pragnąć dla nich mo- 
że. Mieszkam przy ulicy Sto-Krzyzkiej, pod Nr 1344, naprzeciw 
Cyrkuła, w dziedzińcu, na 2 piętrze.— Krynicki. 

RUCHOMOŚCI, pozostałe po Abrahamie Josku Weber, 
jj jako to: Kanapy, Stoły, Fotele, Krzesła, Lustra, Zegary, Miedź, 
4 Szkło, Porcelana, Fajans, Suknie, Bielizna, Pościel, Kosztowno- 
*| ści i różne domowe sprzęty; na żądanie Opieki nieletnich, i w sku- 
| tek upoważnienia JW. Prezesa Tryb: Cyw:, sprzedane będą przez 
Ą licytację publiczną, tu w Warszawie, w domu pod Nrem 1816, 
@ przy ulicy Franciszkańskiej, na dniu 25 Lipca (6 Sierpnia) r. b., 
| o godzinie śtej zpołudnia, przed podpisanym Rejentem odbywać 
1 się mającą. — Michał Rapacki, Rejent. 


BAFLE, HWADRATELLI, FRYZOW,SUP- 
) STELLE | GZWMSOwW, słowem kompletnych Pieców pięć- 
dziesiąt, jest do odstąpienia, za przystępną cenę, w fabryce Ra- 
| dzymina, znanej od dawna z trwałości, i piękności. wyrobów 
zduńskich, a to zpowodu wyprzedaży dawnych zasobów; gdyż 
gi zamiarem nowej Administracji, przyjmować nowe Obstalunki, i 
innych WYROBÓW GARNCARSRICH, ‚opröcz Kafli; albo wy- 
(| dzierżawić tę Fabrykę, na rok jeden komu. Ktoby sobie tego ży- 
M czył, wktórym to celu konkurent może się zgłosić w każdym 
Ej czasie, dla wywiedzenia się o warunkach, osobiście lub listem 
| frankowanym, do niżej podpisanego Administratora Dóbr, w mie- 
A ście Radzyminie. — Osuchowski. 7 
sj Jast do odstąpienia KONTRAKT KUPNA WE- 
j GLE Kamiennych, !grubych, twardych, na miejscu po cenie 
4 kop: 221/2 za korzec, a po sprowadzeniu go koleją do Warsza- 
H wy, wyniesie kop: 62%4. Wiadomość u Stróża Jana, pod Nrem 
A 1582d, ulica Jerozolimska w doma W. Popławskiego, w oficynie 
j na prawo. — Tamże SZOPA prawie zupełnie nowa, 30 ars: 
4 dłaga, 12 arsz: szeroka, w której materjał jest tak gruby, Ze 
4 zmniej Stajnie, Wozownie, a nawet Mieszkanie urządzić można; 
4 także do sprzedania za połowę wartości. 


$ - Mająca udzielone pozwolenie JW. Dyrektora Gimnaz: Guber:, 

hi Życzy sobie przyjąć na stół i mieszkanie kilku UCZNI. Przy za- 
| pewnieniu wszelkich wygód, i prowadzenin Rodzicielskiej troskli- 
A wości. — Życząty sobie, zgłosić się raczą pod Nr 1356, ulica 
| Warecka, gdzie miejscowy Stróż wskaże. 


Potrzebna jest ANNA, dobrze uzdatniona, do Strojów, do 
j Magazynu na prowincję. Osoba Życząca sobie objąć to miejsce, 
A może się zgłosić do Sklepu P. Wilczyńskiego, na ulicę Długą. 


Jest PARA KONI powozowych, do sprzeda- 

5 nia, przy ulicy Oboźnej Nr 2765. Wiadomość szeze- 
iO gölowa powziąść można, na dole po prawej rece, 
każdego dnia od godziny 10 zrana. í 

3 WAAL SL NS 
Familia bezdzietna, w pozwolenie JW. Dyrektora Gimna- 
zjum Gubernjalnego zaopatrzona, Życzy sobie przyjąć na stół$ 


i mieszkanie, kilku UCZNIÓW, za nader umiarkowane wy-% 
nagrodzenie, prz. 


LILO w ZIP IIS AT ISS LT DATES A 


: e, przy zapewnienia wszelkich wygód i prawdziwie 
rodzicielskiej troskliwości, Ż fog ikke 


d strony Wisły. 
SANRNANNANNANZNZN 
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(roen eree onar = RET 0 W SSS O O LO DO OD 
: W Drukarni Kurjera Warsz:.— Wolno drakować, d. 24 Lipca (5 Sierpnia) 1855 r.— Starszy Cenzor, F. Sobieszczański. 


papru 


DOWÓD Depozytowy Banku Polskiego Nro 50,723, na 
summe złp. 8,500 w listach zastaw:, w dain 9 Listopada 1852,- 
na imie Karola Brobek wydany, zaginął. Uprasza się zaałazcę © 
złożenie takowego w Kantorze Banku. 

BONA Francuzka średniego wieku, do pilaowania kilkoletnie- 
go Dziecka, łagodnością, rozsądkiem,. doświadczeniem usposobio- 
na, w wiarogodne świadectwa zaopatrzonagé-równie jak do zało- 
żenia i prowadzenia Fabryki Ałaau w miejscu potrzeby, do tako- 
wej posiadającego i w kraju, są Zqadaue.—_LE MARZ wykwa- 
lifikowany, który przez praktykę właściwe doświadczenie nabył, 
w Gubernji Mińskiej umieszczony być może. Bliższe w tych przed- 
miotach wiadomości, na Kanooji pod Nr 80, oa dole w lewo za 
wschodami, z rana do 6tej, po poładniu od 2ej do 3ej.— Także po- 
trzebny jest OGRODNIK dobry. 


UI UJ MUJ nad U Wire: IAA 


| MIODU w plastrach, Świeżo podbieranego, można do-# 
stać w Szopach Polskich, pierwszy folwark za Królikarniąg 
jadąc do Willanowa. > 
ıln ET TOT Dal 
Otrzymawszy od właściwej Władzy pozwolenie utrzymywa- 
nia na stancji UCZNIÓW tutejszego Gimnazjum Guber: i Szkół 
Powiat: Filologicznych, zawiadamiam osoby isteresowane, że dla 
wygody kształcącej się młodzieży, którychby Rodzice lub Opie- 
kunowie mojemu dozorowi powierzyć życzyli sobie, obrałem sto- 
sowne pomieszkanie w blizkosci gmachów Gimnazjalnych przy 
ulicy Alexandrja pod Nr 2771.. Oprócz przyzwoitego pod kaźdym 
względem kształcenia Młodzieńców, zapewnia się im pomoc nau- 


kowa— Fiszer. 
[foo SS GS SIS DI BIBI wyb 
DWA POMIESZHMANIA do najecia: jedno 
składające się z trzech Pokoi i Kuchni na 1m piętrze od 
frontu, na małą familję; a drugie: trzy duże Pokoje i Ku- 
chnia na 1m piętrze; w podwórzu, przy ulicy Trębackiej 
Nro 640. Wiadomość tamże. y 


AIAAAASAAIE 


APTEBA do wydzierżawienia od Nowego-Roku, w Ostro- 
wcu. Wiadomość o warunkach dzierżawy w mieście Skiernie- 
wicach. : 

Jeżeli kto z Szanownych Interessentöw, Sukcessorów lub Suk- 
cessorek, mających prawo do sukcessji, do massy po Wojciechu 
Opalińskim, byłym Dziedzicu dóbr Grodziska, Opalenice i Zdroju, 
z przyległościami i attynencjami, pozostałej w Wielkiem Xieztwie 
Poznańskiem pertraktującej się, życzy sobie prawa swoje za goto- 
we żaraz przy zgodzie płacić się mające pieniądze, odprzedać, i po- 
siada dowody,że jest przez Sądy Rrélewsko-Praskie, do tej sukces- 
sji wylegitymowanym Sukcessorem, lub niezaprzeczonym prawa 
Nabywcy. Gdy istotny nabywca podobnej Sukcessji, na jakiś 
czas z Warszawy się oddala, więc zostawia w miejscu swojem 
Wgo Michała Chmielińskiego, Obywatela tutejszego krajowego, 
mieszkającego na Nowym-Świecie -w domu P. Trouve, pod Nrem 
4286 na im piętrze, do którego z żądaniami swemi udać się mo- 
gą, a tam załatwione zostaoa- 


KANTOR STRECZEN 
GUWERNEROW i GUWERNANTEK, 
przy ulicy Bielańskiej, wprost Tłómackiego w pałacu dawniej 
Rossowskich, dziś Hotel Białostocki Nr 608. 

Sa do umieszczenia Guwernerowie i Guwernantki, Polki, i Cu- 
dzoziemki; oraz Cudzoziemiec posiadający doskonale język fran- 
cuzki i niemiecki, udzielający przytem muzyki, języka angielskie - 
go i nauk klassycznych, pragale się umieścić jako Nauczyciel, ta 
w kraju lub w Cesarstwie.— Marja Kierblewska. 
—"— NN Z A W ed 


Dziś rano ciepła stopni 15. Wczoraj w poludale ciepła stopni 24. 
Dziś rano wysokość wody na Wiśle stop 4 cali 6. 
TEATR ROZMAITOŚCI Jutro, Kobiety z Kamienia. 


WIDOWISHO GIMNASTYCZNE P. Pitié na 
CZYWSTEM, dziś o godzinie Gej, 7ej i Sej. — BALONY, 
OGNIE BENGALSHIE.— GONDOLA. — HKO- 
SMORAMA, etc. 


